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Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Brand 23 te Asten 

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd 
op genoemde datum: 


Brand 23 te Asten 

het vervangen van het dak van de woning 02-09-2015 
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